
ZQUE m 
XlO 


_ REV \ p\QKj ___ 

_ DESCRlPrtQM _ CATE lAiWCNED 

IUCQ£P &Q Z337 ?.U j'-ik-rT/V^ 

iUCOPPCO 3P/9 Q»Acti 7E S7ATUS) <j ^-73 y 1 


TABLE DCV / II 

A PPL/CAT/ON 


REVISIONS 

DESCRIPTION 


13 

BEVtSfD AMO Tt t UHAN PClfFO 340 8 j 


pA 

14 

INCOt H LEJ 303 7 

FU. 

n-i-lx 

FT 1 

15 

/MCTjOPEO ZX/1 

F/J 


t'T: 

XE 

/aJCGPP EO 2823 

1-/9-?? 

■At'"- 

XI 

/A/Ccppeo 2324 

7-15-7$ 

~u 

mC 

X8 

//SCOA?/* £0 XZ377 

3-/S-T? ! 

fdJ-D 

X9 

INCORP EO 2738 : Z4. 


>a/~':/i 


DPP DP 3 


PAPT £7J 

-1---- 

AVMBER W3-tmY7-m W/W\Z/3-M W2-W5 W3-M 


t j 5 MB AS ■ 5m AS 5MB AS j 5MB AS . I500 70 /810-I00 

_ V* L ___ CiA _ 4C2. _I (pi t _L____ 


10 MB AS 60MB AS _ _ 

Ohl 3 4.5.E, 7 _ » 

5MB AS 30 M AS - - 

03 23, 4,5 _ 

/OMB AS , 5MB AS 5MB AS _ 

O'hi 3 4,5 0,1 _ 

2.5 MB AS 3.5MB AS 25MB AS 2.5MB AS 

o ; /_ l _ 3 

2.5 MB AS I 5MB AS 5MB AS _ 

0 hi 3A 

2.5 MS AS 2.5MB AS 5MB AS 

O l l. 3 _ 

2.5MB AS DM AS _ _ 

C USA _ 

' 5MB AS [5MB AS 5MB AS 5MB AS 


10 

me /is i tom as 

0.1,13 1 A. 5.4.7 

— 

II 

5MB AS tom AS 
o.' 133 ,5 

— 

12 

10 M3 AS 5MB AS 

0,1.:.) ' AS 

5MB AS 
0,7 

15 

2.5X3 AS 25MB AS 
C / i 

23MB AS 

2 

14 

1.51/3 AS 5*3 AS 

C 1,1 

5MB AS 
i,A 

/5 

2.5Mi AS 2Sm AS 
C / 

5Mb AS 
2,3 

/Id 

05Hi I0M3 AS i 

0 1 t.li.A 

— 

11 

10 M3 i IOM/3 

! DIABLO O/AELO 
O.U * 4.50/7 

— 

18 

10M3 ; IOm 

j omtio j m-oo/nc 

\ 0,1,15 \4,5.to.l 

- - 

13 

10 MB 1 /OMB 

PM-CmC DIABLO 
\ Chhl3 4,50,1 

-- 

20 

/GM3 IOM3 

m-io/nc pm-d i)7nc 

\ C/hi 5 4,5,(fit 7 

— 


.050 MAX SD20EE 30/LD • UP [g 
.350 MAX COMPONENT 1106 NT 


1500 70/6/0-/00 
1500 10/5/0-/00 
/500 10/6/0-/00 
1500 70/8/0 -iO/ 
1500 10/6/0-/01 
1500 10/810-/0/ 
1500 10/8/0-101 
MOO 10/8/0-/08 
cm io/8/o -toz 

7400 70I8/Q60L 
1400 70/810 ~/OZ 
1400 10/8/0 -/OB 
\ 2400 .10/610-/03 
I 2400 10/8/0 -105 

J-- 

j 1400 70/8/0-105 
1400 10/8/0-/04 

2400 70/6/0-/04 

1400 1016/0-/04 

2400 10/6/0-/04 


INACTIVE 

THIS ITEM IS NOT APPROVED FOR 
NEW MANUFACTURING REQUIREMENTS 

AND HAS BEEN S'JPpPSEDeQ... ._ 

BY PART NO. 7C3l3CT 


engsneering release 

COGMZANT £N>S!A5EO*_ 

mot roa wliow 

—-OATS __ 


|-loq-!03|T62 \-lOi j -100 NQTEjPART OR IDENTIFYING NO.j 
PART/ASSY NO. & QTY PER ASSY 


cor papts ust see skplioi&io-io4- 

FoP PAJ275 L/ST SEE PKPL70/3/0-/03 
FOP PaPTS UST SEE SKPL 70/8/0-/OZ 
POP PA PTE UST SEE SPPL 70/8/0-/01 
FOE PACTS’ LIST SEE OK PL 701610 -100 
NOMENCLATURE OR DESCRIPTION / MATERIAL 
PARTS LIST 
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SPEC/SOURCE 

CODE 
IDENT NO. 

F 

f 

u 


/ 10 1 V 7Q \X(0\X(C\X(Q 

PART'ASSY REV LTR 


-ICO [ F//VAL PM-DCV Sit 

P ^ T NEXT ASSY USED ON 


DO NOT SCALE DRAWING 

SCREW THREADS PER HANDBOOK H-2S 


STANDARD HOLE TOLERANCE PER AMO IS3SJ 


unless cr>«wise sprrtriEo 


! CONTRACT NO. 

i_______ i 

! 

! 

DRAWN/?/?// y ]~f//s/Qj 

6-14-76 

CHECI 

i-'SC S 

ENGR 


PRO! ENGR ji ’ ; 


PROD. DESIC^,^- 

2:3 -r 

^ '' ^ 

r ; 

OTHER ] 


APPROVALSl 



Plcssey Peripheral Systems 


BO//ED ADEEMBl V 
D/SC OOHTDQUEIZ 
PM-DCV / II 


D 52648 SK 70 / 8/0 


SHEET I OF / 






























Plessey Microsystems 


MKTS list ao. 


SKPL70/810-/00 \X7 



BOA ED ASSEMBLY 
D/SC CONTROLLED 
PM-DCV / // 


U REL TO DEV PEC50 5233 4-/?-7 


XZ\/NC0£P£O2?y/ 


X3\MC0&> GO 2408 2d 


XI \INC02PEO 2097 24, 


X5 INQOZFEO 274/ RiL _ 


X<£ /// COJ&P £& J 2 S 7 / _ 


//vc^ye , /=* szo 279a 


X71 /AJ2GPP ED 32/9 


LTR 

DESCRIPTION j 

*n 

APPROVED 




status | REV LTR YzV± 

OF SHEET i n j e e i 


12 3 4 5 6 7 8 910 



























































Plcssey Microsystems 


pm% list m. 


52U3 L SKPL70/8/0-/00 



U 


CROSS INDEX OF REFERENCE DESIGNATIONS TO FIND NO. 


REFERENCE DESIGNATION 


Ul, 10,27 


U2,37>/oO>63 


U3,14,11,25,75 


U4> 


U(o,b>5> 70,33 


U 7,1355, (39,74,67,66 I // 


U6,23,35 


UII, 12,13 


U/3 


U20 


U2I 


U22 


U23,55 


U21, 76 


U3Q,3/,32 ,33 


U31,42 


U3/o, 36 39,40,4/, %,47 \22 


014,50 


U15,46 


U19, 


U5/>525351,60,61 


U57 


U56 


U53 


U(o/,(o2,6>2 


<5 5, to 4 


REFERENCE DESIGNATION 


U/d(o,(d7 


U7/,72,61 >30 


U13 


U13 


U6>& 


U33 


UGS.77 


U73 


U/5,/6 


Cl-1 1,13-17,22-29 


CI2 


C/6 THZU 2/ 


U5 


ei 


22,0>J/J6,/9 


23,4,5,12,11,15,1/5 


2 7,3 


126,10,17,20 


2/3 


REFERENCE DESIGNATION 


REFERENCE DESIGNATION 




33 


131X22/ 



U/3 


U20, 





























































































































Plessey Microsystems 


CODE IDENTNO. inmimm. 


526348 SKPL70!Q10-ICO SK ^ X7 




r 

1 





PART OR 

IDENTIFYING NO. 


SK70/303 
- 06 / 


NOMENCLATURE OR DESCRIPTION 


P2/NTED WIRING BOARD 


SPECIFICATION 


C/I USAGE 


, " v a WIT 

0N i COST 

KANO * 



530/S3-Z t <DO//=> 




701333 
-007 


MS 70535 
~/5H 


HANDLE 


RIVET/ 


/ TUBULAR OVAL HO 
JZ3 0/A, A J6QL6. 



73T40/-0O/ /==>/*/,.&2S~SQ.Looser/SCE &LEA3& 


3 SN74LS/38 l.Q./DECODER, DEMULTIPLEXER 





PS 


SN74LS/7E 


SN7US273 


IOOI7S 

-0020 


SN74LS04 


7 \SN74LS1A 


3 \SN74LS174 


3 \SN77S270 I ZC 


BISHOP GRAPHICS/ACCUPRESS 
REOROER NO. A-7498 



•j /* / QUAD D - TYPE 
■‘V F/F W/CLEAR 


rr / OCTAL D-TyPE 
J - L / F/F W/CLEAR 


i.c. /prom >3-STA te output 


l.C./HEX INVERTER 


/DUAL D-TYPE PDFEDC-TR/6 
1C / F/F W/PRESET /CLEAR 


t „ /HEX D- TYPE 

1C V r/r W/CLEAR 


7-- /OCTAL BUFFERS/ L/A/E 
J - L /DRIVERS/UNE RECEIVERS 
















































































Plessey Microsystems 


CODE I DENT NO. iwmus?*. 


526)16 \SKPL70/8I0-I00 



76 





PART OR 

IDENTIFYING NO. 


8X02 


NOMENCLATURE OR DESCRIPTION 


/CONTROL STOPE 
1L / SEQUENCE JZ 


/ SN 77/3230 


'QUAD 2-INPUT 


MULT! PICKETS W/STJEAGE 


/ I IOOI25-OJOD\ IC./250 3/T PFOO /TOM 


I SH17LSI57 


2 \SN7738 


2 SN77LSOQ 


AM 2370/ 



2 I AM230/ADC\ ZC. 


IC/quad 2 Z /A/E TO LINE 


Tr /QUAD2-INPUT POS-NAN 
1L 7 BUFFERS \N/OC 


Tr /QUAD 2-INPUT 
1L V POS~ AND GATE 


T ^ / NON- IN l/EE TING to 7-3/T 
LL /TAN DOM ACC EES MEMO EX 


-rn /721TB/-POLAT 


_ /3<ZOO+ 

' - OO/ 


2 3703 


2 DAAS/30 


I.C 


MICTOPPOCESSOIT SLICE 


/OCTAL D-ryPE 
EDGE- TT/6 F/F 


1C./FIFO BUFFET MEMOTX 


rr / 6-BIT UNIFIED BUS 
I C V COM PA TA TOP 



SN77/S02 


to DS/8G7/ 


, BISHOP GRAPHICS/ACCUPRESS 
1 REORDER NO. A-7498 


r - /QUAD 2-INPUT 
ZC V POS- NOT GATE 


Tr /QUAD UNIFIED BUS 
JL V TRANSCEIVER 


CODE 

SPECIFICATION IDENT 
NO. 


SIGNET ICS 


NATIONAL 


NATIONAL 


ZONE \ 5. JI c/l 
0 "Icooc 


C/I USAGE 


l S \ WIT 

w * COST 

HANO R 






























































































Plcsscy Microsystems 


CODE IDENTNO. jwwstm*o. 


52(018 sm 70/8/0-/00 


SH S 


X5 






PART OR 

IDENTIFYING NO. 



NOMENCLATURE OR DESCRIPTION 


/ SHI41 4 


/ SN74LS57 


/ SN 74LSI 93 


3 I SN74LS/0 


2. SN 74SOD 


2 SN74LS257 


4 SN74LS00 


I SN7427 


/ DS8M0 


/ SN74S02 


SN74LSH 


2 SN743/75 


MXO-40-Z 
-US2 


BISHOP GRAPHICS/ACCUPRESS 
REORDER NO. A-7498 


T r /DUAL D-7YPEPOS ED6E- 72/6 
J..L/ f/F W/PZESET/CLEAT. 


Tr /DUAL 2-W/DE 2-INPUT 
1X '/AND - 01- INI/E JZT 6 A TES 


Tr /SYCHEONOUS 4-B/T 
1C V UP-DOWN COUNT EES 


Tr / TPIPLE 3- INPUT 
V POS-NAND GATES 


T „ /QUAD 2-INPUT 
1L V POS-NAND GATES' 


^ „ / DATA SELECTOP/MULT !- 
ZC /PLEXEPS W.73-STATE OUTPUT 


Tr /QUAD 2-INPUT 
1X V POS-NAND GATE 


^ / TPIPLE 3 -INPUT 
IE/ POS-NOP GATE 


T „ /QUAD 2-INPUT 
EC/POS-NOP GATES 


rr /QUAD NOP UNIFIED 
iX 7 BUS RECEIVED 


_ _ / TPIPLE 3 -INPUT 
EC/ POS-AND GATES 


QUAD D-TPFF FF 


r r / QUAD L 
1 / W/CLR 


SPECIFICATION 



OSC/LLATOP/ 


/II.52MHE \CTSKNIGHT 



C/I USAGE 


om V A WIT 

ON A tosT 

KANO A 





















































































Plessey Microsystems 

CODE IDENT NO. 

52M8 

worrs tin no. 

SKPL7018IO-IOO 


r —.- 

PART OR 

IDENTIFYING NO. 

NOMENCLATURE OR DESCRIPTION 

SM74L2240 

r , /OCTAL BUFFER/LINE 
J ' L 7DRIVER/L/RE RECEIVER 

CGA/032DZ 

CAPACITOR/ .01 EEC 

CK05BY33/K 

CAPAa TOR/330pf,t 10 % \200V 

/5QD175X 
00/5 BE 

CAPACITOR/4.7M.C>±20%\ 15 V 

1 

1 

!.c/ PROM, 5 STATE OUTPUT 

RC076F33/J 

PCSIS T0E/33OJL, i/4 IN, 5% 

XC076F33/J 

RESISTOR/330/L, 1/4 W, 5% 

RC076F/0ZJ 

RESISTOR./IKJl. t/4W, 5% 

FC076F17/J 

PESIS TOP/T70A, t/4 IN, 5 % 

FC076F/S/J 

RESISTOR/'60A., 1/4 IN, 5% 

RC07GFI5IJ 

resistor/' 50 A, 1 /4 W, 5°/o 

SKSD70/3/0 

SCHEMATIC DIAGRAM 

Q3Q-5 

-330/330 

RES/S TOe/NODULE, 3307390 A 
























SPECIFICATION 



C/I USAGE 


ZONE N 0. m 1 C/1 
D "ICOOC 


BECKMAN 


™ l WIT 

HANO S C0$T 





BISHOP GRAPHICS/ACCUPRESS 

Drnonco mo t.i/iofl 
































































































Plcssey Microsystems 



FAHTS LIST RO. 


SKPL 70 / 3 / 0-/00 


SH -Z- X& 


C/I USAGE 


0 QTY PART OR 

.T REQD IDENTIFYING NO. 

E 









NOMENCLATURE OR DESCRIPTION 


SPECIFICATION 


/ I0GIZ5-004D /.cJpROM, 3STATE OUTPUT 




SOCKET / /& DIF ’ 

■i ULK£ // z 0 yy PKQP/I £ 


rQ^.7 no-7 SOCKET7 DEP 

C93Z007. _s uc kc// L0W ppOE/LE 





100/25-0030 !.C./PROM, 3 STATE OUTPUT 


100125-000 t.O./>PROM, 3 STATE OUTPUT 


100125-OO70U.C./PROM, 3 STATE OUTPUT 



/ 

ZC076H72J 

TE$/S70Z/a.7K, UPW, ±5% 

MJL-en 


oooon /Ov BISHOP GRAPHICS/ACCUPRESS 
REORDER NO. A-7498 





I N .I 
ZONE N 0. 1 1 C/t 
D " I CODE 






































































The Information hereon it the property of PLESSEY MICROSYSTEMS. 
Transmittal receipt or possession of the information does not comply, 
license, or imply any rights to use, sell, or manufacture from this Infor¬ 
mation anc no reproduction or publication of it. in wnoie or in pert shall 
be made without written authorization from PLESSEY MICROSYSTEMS. 


LAST REFERENCE DESIGNATION 

USED 

INTEGRATED C/RCUI T 

090 

CAPACITOR 

CE3 

RES IS TOE 

R21 

EES IS tor: module 

EUi 








REFERENCE DESIGNATION NOT USED 


SIDE 2 

-h 51/ 


: QDCUTL 

BZPLVL 
BDfNL 

; 3SYNCL 
8WTBTL~ 
sieoL 

3IAKIL 

3ZAKQL 

B&S7L 

3DM4 i 

SPM^OL 

5IN1TL 

, ,1 SDAL <2L 

U; - 

Ol 5DAL IL 


GATES USED 
PER TOTAL 


SIDE r 


C BAUeL 
D BA/7L. 

E 

F ' 

H 

J 

K 

J__ 

M._ 

' N BDMRL 

P 
. R 

;s__ 

T 67779 


PART NUMBER 

74LS04 
743 .5 


_ 39AL 2L E 

_ EDAL 3L F 

__ SDAL 4L H 

SDAL 5L J 

SDAL 7cL K 

SCAL IL L 

_ZZZZZIZZZIZI ' _£OALSL__U_ 

_ SDAL 9L N 

_ SDAL !0L P 

__ SDAL !U- R 

_ SDAL TL S 

_ SDAL 73L T 

_ SDAL 141. U 

I 1 j SDAL !5L |V 

Jumper cups to se installed as smow/J om ass w . 

UNLESS SPECIFIED OTHE/?y/IS£. SEE JUMPER CHART fOR APEUCATiOn). 

5. CAPACITOR VALUES ARE MICROFARADS. 

4. RESISTOR VALUES ARE IN OHMS, \S4 W>±l5v&. 

3. DESIGNATIONS SHOWN IN PARENTHESIS 
INDICATES WHERE SIGNAL ORIGINATES 
OR TERMINATES. 

(2/B3) 

I 1 -ZONE DESIGNATION 

1 -SHEET NUMBER 

2. S IGNAL S SHOWN IN RECTANGLES ARE i/o CONNECTIONS. 

LEM ' 

I »-BOARD SIDE 

1 -PIN DESIGNATION 

-CONNECTOR DESIGNATION 


!. FOR ASSEMBLY DRAWING SEE SK70I6I0 
NOTES : UNLESS OTHERWISE SPECIFIED*. 


BFOK H 


5SACKL 


SIDE 2 

+51/ 


CC -+5V 
UJ- 


T GND 

U 

V 


A 

B 

C 

D 

_E_ 

F_ _ 

H 

J 

K 

L 

M__ 

t± _ 

P._ 

R 

S__ 

T GHD 

U__ 

V 


GND 

1 

t 


3 

4 


5 

O 

UNIT SEL 0L 

7 

Q 

UN/T SEL ZL 

9 

10 

GND 

II 

11 

SEC CNTR IL 

13 

14 

SECCN7C 3L 

15 

ID 

GND 

n 

18 

SECPULSZ L 

13 

W 

at adzol 

21 

ZZ 

CU ADR. ZL 

Zb 

24 

CiL ADZ 4 

Z5 

ZO 

C1L ADR 0> 

27 

16 


29 

30 

STtGBE L 

3 / 

32 

R/W/S mL 

33 

3 4 

ADD ACZ L 

35 

30 

V/ZT PROT STL 

37 

36 

O/SC S£L L 

39 

40 

GND 

4 / 

41 

wtchkl 

43 

44 

DSCLKL 

45 

4D> 

PSDATAL 

A1 

46 

ACLOL 

49 

50 


DCV /'ll CONTROLLER PART NUMBER REFERENCE 

70/310-/00 

/BOO RPM , 5 MEGABYTE 

DR/VE 

70/8/0-10/ 
70/810 - /Ol 

1500 

8400 

RPM > P.5 MEGABYTE 
PPM) 5 MEGABYTE 

DF/VE 

PR/VE 

10/8/0-/03 

loi&to-/o4 

2400 
24 oo 

RPMj 2.5 MEGABYTE 

KPM, | O M££ 7 A$YT£ 

ce/vE 

~D/$T 7 r 


UNIT GEL IL 
UNIT SEL 3L 
SEC CNTR QL 

sec cnto. z l 

ADDZ5UL 

027 L 
C/L ADR IL 
C1L ADR 3 
C1L ADR 5 
OIL ADC 7 
GND 

eesTocs (_ 
SIN L 
ILL ADL 
SELUPPERHDL 
INT PROT L 
MT DATA L 

NT CATE 
RDCATE 


LTR 

DESCRIPTION 

DATE 

\/ 

PEL TO DEV PEP EQ ZB33 

4-\4-lti 

xz 

INC BO Z48& 

t-ic-n , 

Y 3 

/NCORP EO Zb 9 7 

ll 

A 4 

mcopp EO P 14 / RU. 

n 4-7 f 

xs 

77JCORPEO 282 i 

7-79-79 

\X 6 

ZtVCOtRF* EO P 89 ’// 

3 -> 4 -l r i 

X 7 

INCORPEO 2785 in 

3 -I 4 - 7 J 

X7 

INCQ72PFO S279 (n-J active status) 

/-T- 7 / J 


APPROVED 

7?r~ 


APPLICATION 


CONI 

VPE 

DR 1 

DR Z 

DR 3 

I 

5MB AS 
0,1 

5Mb AS 
23 

5MB AS 
4,5 

2 

tom as 

0,:,7.3 

10 MB AS 
4,5, on 

— 

3 

5MB AS 
OJ 

10MB AS 
2,3,4,5 

— 

4 

I0M6 AS 
04,2,3 

5MB AS 
4,5 

SMB AS 
0,1 

5 

Z.5V3 AS 

2.5MB AS 

I 

85M AS 
2 

(o 

2,'? , v>6 Ad ; 
0 

?/Ho A S 
hi 

5/718 A-5 

7 

Z5/YI& AS ! 

15m AS 
/ 

5MB AS 
6 2 

a 

ZE/tiB AS 
O 

tom as \ 

hi,3,4 


3 

5MB AS 

OJ 

5MB AS 
2.3 

SMB AS 
4.5 

i° 

mb a s 

CJ.2 3 

om as 

4,5,6 7.. 

— 

1 // 

__ 

5 MB A S 

T) j 


— 

12 

iOM5 AS 
CLlb 

DMD AS 
4,5 

5MB AS 
El 

^ & 

2.3 W AS 
0 

Z.5MB AS 
l 

i 5 M3 AS 

2 

\ 14 

25 W A'z 
O 

2.5MB AS 
hi 

5MB AS 
3.4 

ft 

? 5M3 AS 

0 

I5h,8 AS 

1 

5MB AS 
2,3 

ib 

23Mb AS 
0 

tom as 
1,7 3.4 

— 

17 

10 MB 

DIABLO 

0JTL1 

/0MB 

DIABLO 

4)5,(p,l 

— 

IS j 

i 

O MB 

5'ABLD 

Q,I>11 

!0 MB 

mm/no 

1,5, 6 .1 

— 

10 

10 MB 

DM DO/HC 
0,bl3 

IOM3 
DIABLO 
4.5, L>1 


ZD 

K)<3 

m-OD/uc 

04,23 

!GM5 

PM-DO/DC 
4,5. b, 1 

__i 


TABLE DCV/H 
PPM PART 

dr 4 ■ NUMBER mm w-m w-m m-w mm mm 

5M £/ S 1500 701810-IOO *X XX. 

- 1500 70/810-100 X XX 

- 1500 701810-/00 XX X 

- 1500 701810 IOO X XX 

11 NB AS FjCO^imiO-IOl X XX 

■ , Y .. ... 

- 1500 1 70/5/0 ~ /Q/ X XX 

- 1500' 101610-/0) XX X 

_ 1500 70/8/0-101 X XX 

70/8/0-/oz _X__ X y_ 

- 2100 10/8/0 •IOZ _X_X_X__ 

- j 2400 70/6/0-!0Z X. X X 

. \Z4CQ 10/6/0 IOZ X X X 


15MB AS 

3 


\2400 70/8/0-103 

_i ---- 

ROC 10/810 -to 3 
24C0 10/8/0 -105 
29Qo\ 10/810-/03 
WOO X)/8/0-104 

1400 70/8/0-/04 
1400 70/6/0-/04 
B400 701810-/04 | 


INACTIVE 

THIS ITEM IS NOT APPROVED FOR 
NEW MANUFACTURING REQUIREMENTS 
AND HAS BEEN 

BY PART NO 703Z43 _ 


XXX 


ENGINEERING RELEASE 

COGNIZANT fMGttrFW _ . 

NOT FOB FA8RSCATION UNLESS SfCfCQ. BELO^f 
_DATE CLjLJ _ 


PART/ASSY NO. & Q7Y PER ASSY 


PART/ASSY REV LTR 


NOTE PART OR IDENTIFYING NO. 


DO NOT SCALE DRAWING 


SCREW THREADS PER HANDBOOK H-2» 


NOMENCLATURE OR DESCRIPTION / MATERIAL 
PARTS LIST 

I CONTRACT NO. I 


SPEC/SOURCE |D “ T DE Na 


STANDARD HOLE TOLERANCE PER AND II 


SK7QIWO-IOO PM -(XV/ It 

NEXT ASSY USED ON 
APPLICATION 


__ q|gp Plessey Microsystems 

DRAWN e.P HVTTlNiEM 77558 DWG T|TLE 

chec^^iLZL7 Tni SCHEMATIC D/ACEAM 

Wit O/SC CON TEOL LC£ 

proj. engr "t PM- Devs'II 

PROD. DESIGN )^^ /, ™ 7/ SIZE] CODE identNoTdWG NO. 

V . D 52648 SKS070/810 

OTHER Z_ .. ______r— 

APPROVALS SCALE: SHEET 


OTHER 

APPROVALS 


SHEET I OF & 


DISTR NO j ^ ^ 

































7 


6 


5 



SKSD70/Q/O 















8 


6 


5 


3 


1 


nperty of PtLSSEY PERIPHERAL SYS 
i of the nformation does not comply, 
e sell oi manufacture fiom this mfor 
iteration of it in whole or in part, shall 
<»tion from PlfSSLV PERIPHERAL SYS 


ca/oo frplyi 

C2/DO FEYNCI 
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